جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1209 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثائية نج راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الايهم الاهلية للبنين 


الل س٠‏ 1 1 سس 2111سكس 1 ص 
1 | 1421911209001 | بلال رباج حسن مفرود | 56 | 35 | 35 | 57 | مل | 060 )ا 
| 2 | 1421911209002 _| حسين جلال عبد العباس شياع 0 | 55 | 27 | 5 | 68 | مل | 0 
3 | 1421911209003 | حسين هلال غني جواد 0010000 | 64 | 33 | 26 | 5 | مىل | 0 
| 4 | 1421911209004 | سجاد حسين احمد كتعان 1001000 |0 75 | 42 | 3 | 6 | مل | 0 
5 | 1421911209005 | علي فلاح حسن حمدالله 00 | 57 | 33 | 6 | 68 | مل | 0 
5 ] 1421911209006 | علي مهند كاظم عطية_____| 68 | 50 | 59 | 6 | نج | 23 | 
7 ] 121911209007 | محمد استبرق سلمان حميد | 50 | 34g‏ | 27 | 68 | مل | 0 
8 | 1421911209008 | محمد عبد الصمد داخل ثني ______| 77 | 76 | 6 | 86 | ناج | 35 
| 9 | 1421911209009 | محمد عصام سعدون محسن __| 61 | 3 | 3 | 58 | مل | 0 
10 ]| 421911209010 _| محمد علي حسين حامدلفتة_ | 61 | 37 | 3 | 59 | مل | 0 
|11 | 0011 | مهند طارق كريم محمد | 77 | 72 | 50 | 68 | ناج | 267 | 

الممتحنو | ش ظ 


نسبةالنجاح | سا 


_ امشات | تبون | ستلون | ارسمون | اتسبة وة 









برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


